architekt budowniczy 


przežywszy lat 59, po krótkiej a ciežkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 7-go grudnia 1928 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 10-go b. m. o godzinie 2 po poładniu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona 
wraz z dziećmi i wnukami zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 11-go b. m. o godzinie 8'} rano w kościele 00. Kapucynów. 


Zaklad pogrzebowy „Concordia* Jana Wolnego DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 
w Krakowie plac Szczepański | 2 
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